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Zehntes Capitel.
ganze Reibung ist die Summe beider. Erstere wachst mit der Tempe-ratur bei Fliissigkeiten wie bei Gasen, letztere nimmt mit der Tempe-ratur ab, ist aber bei Fliissigkeiten so weit bedeutender als bei Gasen, dass in nicht zu, grosser Nabe des kritischen Zustandes sie fast allein in Betracht kornmt und insgesammt also die Reibung mit wachsender Temperatur abnimmt. Ist nun diese letztere Reibung pa, die erstere Qb und die ganze Reibung Q, so ware
20)                                           Q   =   Qa   +   Qi,
und Qa eine fallende, QI eine wachsende, Q bis in nicht zu grosse Nabe der kritischen Temperatur eine fallende Function der Temperatur. Q wiirde danach niemals Null sein und selbst Qa und p& brauchten nieinals Null zu sein, nur konnen beide sehr klein werden, Qa bei hoher Temperatur, Qi> bei tiefer Temperatur. Diese Betrachtung ist sehr ansprechend und wird wohl auch den thatsachlichen Verhaltnissen nicht zuwider sein. Fin* Qa setzt nun Gratz in erster Niiherung an
21)
_
—  A
Darin bedeutet &' die kritische Temperatur der Fliissigkeit und &l eine Temperatur, bei der die Fliissigkeit unter alien Umstanden erstarrt, die also tiefer als die Gefriertemperatur derselben sein wird. Also wiirde Qa = 0 sein bei der kritischen Temperatur und gleich unendlich bei jener absoluten Erstarrungstemperatur. A ist eine Constante.
Viel Werth ist einer solchen Formel nicht beizumessen, sie setzt auf der einen Seite voraus, dass schon im kritischen Zustande die Dilmpfe sich wie ideale Gase verhalten, also keine Molekularkrafte be-sitzen, und auf der anderen Seite sollen bei starren Korpern unendlich grosse Molekularkrafte herrschen. Beides kann nicht wohl stattfinden. Gleich wohl scheint die Formel nach Gratz' Berechnungen in hin-reichendem Abstande von den beiden genannten Grenzen brauchbar zu sein. Ich fiihre einige Beispiele aus des genannten Forschers Ab-handlung an:
lt= 10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60° C.
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beobachtet berechnet .
Ameisensaure:
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